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( 3 ) 


1,200 


ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ ഇ .എൽ.എസ്. ഡി . ടി.എൻ./ 25 / 2016 - 17. 

2017 ജനുവരി 13. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്, വൈദ്യുത വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, കോഴിക്കോട് മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 18 - 4 - 2017 , 
3 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം 3. 30 - ന് ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. 
പ്രസ്തുത ദിവസം അവധി ആയാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 
ദർഘാസ് നമ്പരും 

ദർഘാസ് 
കമ നിരതദ്രവ്യം 

പ്രവൃത്തി 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
നമ്പർ 

പ്രമാണത്തിന്റെ വില 

പാർത്തകരണ കരാറുകാരുടെ 
അടങ്കൽ തുകയും 

യോഗ്യത് 

കാലാവധി 
- (1) 

( 5 ) 

( 6) 
181/ 2016 -17 - കോഴിക്കോട് ചേവയൂർ 

300 15 15 ദിവസം 

എ , ബി , സി 
പോലീസ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് നമ്പർ 20 - ന്റെ 

വിഭാഗം 
പുനർ വൈദ്യുതീകരണം - 

കരാറുകാർ 
- 46,728 
2 182/ 2016 - 17 - കോഴിക്കോട് ചേവയൂർ 1 ,200 

300 

15 ദിവസം 
പോലീസ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് നമ്പർ 9 - ന്റെ 
പുനർ വൈദ്യുതീകരണം - 

- 46,728 
3 183 / 2016 - 17 - കോഴിക്കോട് സിവിൽ 

15 ദിവസം 
സ്റ്റേഷൻ സി ബ്ലോക്കിലെ താഴെ 
നിലയിലുള്ള ജില്ലാ ലോട്ടറി ഓഫീസിൽ 
പു ന രു ദ്ധ രിച്ച ടോയ് ലറ്റിന്റ 
വൈദ്യുതീകരണവും നില വില 
വൈദ്യു തീക ര ണ ത്തിലെ അധിക 
പ്രവൃത്തികളും - 29,648 - 
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1,000 


300 


15 
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1 ,200 


300 


15 
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- 8 


1, 200 


300 


15 


15 ദിവസം 


5 , 000 


500 


25 
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184 / 2016 -17 - കോഴിക്കോട് വെള്ളിമാട്കുന്നിലെ 
എൻ. ജി . ഒ . ക്വാർട്ടേഴ്സ് നമ്പർ സി 44 - ന്റെ 
പുനർ വൈദ്യുതീകരണം - 46, 714 
185/ 2016 - 17 - കോഴിക്കോട് സിവിൽ സ്റ്റേഷന് 
കീഴി ലു ള്ള ഇൻ ഡ സ് ടി യിൽ ടിബൂ ണ ൽ 
ഓഫീസിലും താലൂക്ക് ഓഫീസിലും അധിക 
കമ്പ്യൂട്ടർ പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ - 46,699 
186/ 2016- 17 - കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ഐ . ടി. ഐ ., 
എം . എം . വി . വർക്ക് ഷോപ്പിലെ കമ്പസ്സർ 
യൂണിറ്റിലേക്ക് 3 ഫേസ്സയെ ഏർപ്പെടുത്തൽ 
- 37 , 688 
187/ 2016- 17 - കോഴിക്കോട് സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെ 
ബി ബ്ലോക്കിൽ 4 -ാം നിലയിലുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ 
ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിൽ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച 
മുറിയിൽ വൈദ്യുതീകരണം ഏർപ്പെടുത്തൽ 
- 45, 490 
188/ 2016 -17 - കോഴിക്കോട് വെള്ളിമാട് കുന്നിലെ 
എൻ. ജി . ഒ. ക്വാർട്ടേഴ്സ് നമ്പർ സി 7 - ന്റെ 
( സിംഗിൾ ക്വാർട്ടേഴ്സ്) പുനർ വൈദ്യുതീകരണം - 
- 46,896 
189 / 2016 - 17 - കോഴി ക്കോട് വെസ്റ്റ് ഹിൽ 
ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂളിലെ വർക്ക് ഷോപ്പ് 
കെട്ടിടത്തിന്റെ ( ഫിറ്റിംഗ്, ടെർണിംഗ്, കാർപെന്ററി) 
പുനർ വൈദ്യുതീകരണം - 1,96, 954 
190/ 2016 - 17 - വടകര ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് 
കോടതിയിലെ റെക്കാർഡ് മുറിയുടെ പുനർ 
വൈദ്യുതീകരണം - 44,967 
191/ 2016 - 17 - പ . വ . വി . 2016 - 17 - അടിയ പണിയ 
പാക്കേജ് പദ്ധതി - ചെമ്പുകടവ് അംബേദ്കർ 
കോളനി സാം സ് കാ രിക നില യ ത്തിന്റെ 
വൈദ്യുതീകരണം - 53,614 
192 /2016 - 17 - മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ 
കടാവർ ഐ . സി . യു വിലെ പമ്പ് മോട്ടോറിന് 
വൈദ്യുതീകരണം ഏർപ്പെടുത്തലും ഒന്നും രണ്ടും 
നിലയിലെ വൈദ്യുതീകരണ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും 
- 33,647 
193 / 2016 - 17 - കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആശുപ്രതിയിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ 
സ്ഥാപിച്ച വാട്ടർ വെന്റിംഗ് മെഷീനുകളിലേക്ക് 
വൈദ്യുതീകരണം ഏർപ്പെടുത്തൽ - 
- 44, 624 
194/ 2016 - 17 - കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
റീജിയണൽ കെമിക്കൽ എക് സാ മി നറുടെ 
ലാബോറട്ട റിയുടെ വൈദ്യുതീക രണം 
മെച്ചപ്പെടുത്തൽ - 1,34,689 
195 / 2016 - 17 - കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് 
ക്യാമ്പ സിലെ പൊതു മ രാ മത്ത് സ്പെഷ്യൽ 
ബിൽ ഡിംഗ്സ് ഓ ഫീ സി ലെ അ ടി യ തിര 
വെദ്യുതീകരണ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ 
- 29,758 
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ദർഘാസുകൾ വെബ്സൈറ്റായ www.keralapwd. gov. in - ൽ ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിക്ക് 10 ദിവസ 
ത്തിനുമുമ്പ് മുതൽ ലഭ്യമാണ്. ആയത് കരാറുകാർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതും അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( വൈദ്യുത വിഭാഗം), കോഴിക്കോട് എന്ന വിലാസത്തിൽ മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ദർഘാസ് നമ്പരും ആലേഖനം ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 
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ദർ ഘാ സു കൾ രജി സ്റ്റേർഡ്/ സ് പീഡ് തപാൽമുഖേന മാത്രമേ സ്വീക രി ക്കു ക യു ള്ളു . തപാ ലി ലു ണ്ടാ കുന്ന 
കാലതാമസത്തിന് ഈ ഓഫീസ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. 

- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 0059 - 80 - 800 -96 ( 02 ) എന്ന ശീർഷകത്തിലും നികുതി 0040 - 00 - 111 - 99 എന്ന ശീർഷകത്തിലും 
ട്രഷറിയിൽ ഒടുക്കി ചെലാൻ രസീത് നിരതദ്രവ്യം, കരാറുകാരുടെ നിലവിലുള്ള ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്, 
നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക കരാർ - 200 - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തത്എന്നിവ ആവശ്യമായ മറ്റു 
രേഖകൾ സഹിതം ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( ഇലക്ട്രിക്കൽ), 
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കോഴിക്കോട്- 673 020, 
ഫോൺ- 0495 - 2371857. 


( ഒപ്പ്) 

അസിസ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ ടി .എൻ. 11 / 2016 - 17. 

2017 മാർച്ച് 13 . 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക്, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം സബ് ഡിവിഷൻ, തലശ്ശേരി, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും 
മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 6 - 4- 2017 ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും 
അന്നേദിവസം 3. 30 - ന് ഹാജരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതുമാണ്. പ്രസ്തുത ദിവസം 
അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 


കമ 
നമ്പർ 


ടെണ്ടർ നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ 
പേരും അടങ്കൽ തുകയും 


ദർഘാസ് 
നിരതദ്രവ്യം പ്രമാണത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി 
വില നികുതി ആകെ 

-- പൂർത്തീകരണ കരാറുകാരുടെ 
കാലാവധി 

- യോഗ്യത് 


- ( 1 ) 


( 2 ) 


| ( 7 ) 


( 8 ) 


500 


25 


525 


1 197 /2016- 17 - കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ 4,400 

പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം 
( ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി) - 1,76,000 


25 
ദിവസം 


ദതീകരണകമ്പ്യൂട്ടർ 4,400 


പൊതുമരാമത്ത് 
- വകുപ്പ് 
ഇലക്ട്രിക്കൽ 
എ , ബി, സി, 
വിഭാഗങ്ങൾ 


1, 100 


300 


15 


315 


ദിവസം 


2 198 /2016- 17 - തലശ്ശേരി ഗവ. ട്രെയിനിംഗ് കോളേജ് 

ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് ഓപ്പൺവെൽ- സബ്മേഴ്സിബിൾ 
മോട്ടോർ ലഭ്യമാക്കലും സ്ഥാപിക്കലും അനുബന്ധ 
പ്രവർത്തികളും ( ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി) - 
- 43, 000 


3 


4 , 500 


500 


25 


525 


15 
ദിവസം 


199 / 2016 - 17 - പേരാവൂർ ഗവ . ഐ . ടി . ഐ . -യിലെ 
കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്ലഗ്ഗ് സ്ഥാപിക്കലും 
അനുബന്ധ പ്രവർത്തികളും ( ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി) - 
- 1,80, 000 


2, 500 


500 


25 


525 


15 


- 200/ 2016- 17 - കണ്ണൂർ വനിതാ ജയിലിലെ കഷ്, 
- ഗാർഡ് റൂം എന്നിവയുടെ വൈദ്യുതീകരണം 
( ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി) - 1, 00 ,000 


ദിവസം 


1,000 


300 


15 


315 


ദിവസം 


5 201/ 2016 - 17 - കണ്ണൂർ സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെ അനക്സ് 

കെട്ടിടത്തിലെ എഫ്. ബ്ലോക്കിൽ പ്രവൃത്തിക്കുന്ന 
ഡയറി ഡവലപ്പ്മെന്റ് ഓഫീസിലെ അധിക 
വൈദ്യുതീകരണം ( ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി) - 
- 39 , 000 


6 


20 


2,400 


500 


25 


525 


15 
ദിവസം 


202 / 2016 -17 - കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വാർഷിക 
പദ്ധതി - പാലയാട് കോക്കനട്ട് നഴ്സറിയിലെ വർക്ക് 
ഷെഡ്ഡിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം( ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി) - 
95 , 000 
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( 3 ) 


( 4 ) 


( 5) 


( 6 ) 


(7 ) 


( 8 ) 


1,400 


500 


5 00 


25 


525 
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ദിവസം 


7 203/ 2016 - 17 - കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വാർഷിക 
പദ്ധ തി - പാ ല യാട്ട് കോക്കനട്ട് നഴ്സറിയിലെ 
വാച്ച്മാൻ ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ പുനർ വൈദ്യുതീകരണം 
( ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി) - 55, 000 


പൊതുമരാമത്ത് 

വകുപ്പ് 
ഇലക്ട്രിക്കൽ 
എ , ബി, സി, 
വിഭാഗങ്ങൾ 


500 


25 


525 


25 


ദിവസം 


500 


25 


525 


15 
ദിവസം 


500 


25 


525 


15 


ദിവസം 


500 


25 


525 


ദിവസം 


8 204/ 2016- 17 - കണ്ണൂർ സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെ അനക്സ് 5, 000 

കെട്ടിട ത്തിൽ പി . എസ്. സി . ഓഫീസിനായി 
പു തു താ യി അ നു വ ദിച്ച സ്ഥല ത്ത പു ന ർ 

വൈദ്യുതീകരണം - 2 , 00, 000 
9 205/ 2016-17 -- തലശ്ശേരി ബാലവിഗലാംഗ സദനത്തിലെ 3,100 

വൈദ്യുതി സംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്തലും അധിക 

വൈദ്യുതീകരണം ( ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി) - 1,23,000 
10 206 / 2016 - 17 - കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഇരിട്ടി താലൂക്കിൽ 2, 500 
പുതുതായി നിർമ്മിച്ച അയ്യൻകുന്ന്വില്ലേജ് ഓഫീസ് 

കെട്ടിടത്തിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം - 98,000 
11 207/ 2016 - 17 - കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച 1,500 

കാശിമു ക്ക് - 2 ( സെന്റർ നമ്പർ 120, ചാവശ്ശേ രി , 
ഇരിട്ടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി) മോഡൽ അംഗൻവാടിയുടെ 

വൈദ്യുതീകരണം- 60,000 
12 208 /2016 - 17 - എം.എൽ. എ . മാരുടെ വികസന ഫണ്ട് - 5, 000 

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ എടയന്നൂർ ഗവ . ഹയർ സെക്കണ്ടറി 
സ്കൂളിനുവേണ്ടി പുതുതായി നിർമ്മിച്ച ക്ലാസ് റൂമിന്റെ 

(ഒന്നാം നില ) വൈദ്യുതീകരണം - 2, 00, 000 
13 209 / 2016 - 17 - തലശ്ശേരി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 1,300 
റസ്റ്റ് ഹൗസിലെ പുതിയ ബ്ലോക്കിലെ അടിയന്തിര 
വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ (പുനർ ദർഘാസ്) - 

- 50 , 000 
14 210 / 2016 - 17 - തലശ്ശേരി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 1, 300 
റസ്റ്റ് ഹൗസിലെ പഴയ ബ്ലോക്കിലെ അടിയന്തിര 
വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ (പുനർ ദർഘാസ്) - 
50,000 


500 


25 


525 


25 
ദിവസം 


300 


15 


315 


ദിവസം 


300 


15 


315 


ദിവസം 


500 


25 


525 


25 
ദിവസം 


5 0 0 


25 


525 


25 
ദിവസം 


15 211/ 2016 -17 - എം .എൽ. എ . മാരുടെ വികസന ഫണ്ട് - 3 , 800 

ഇരിക്കൂർ നിയോജകമണ്ഡലം ചെങ്ങളായി ഗ്രാമ 
പഞ്ചായത്തിൽ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച് പ്രാഥമിക 
ആരോഗ്യ കേന്ദ്ര ത്തിന്റെ വൈദ്യു തീ ക രണം 

(പുനർ ദർഘാസ്) - 1,50,000 
16 212 / 2016 - 17 - കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മാടായി ഗവ . 5 , 000 
വെക്കേ ഷണൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിൽ 
പുതുതായി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടത്തിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം 

(പുനർ ദർഘാസ്) - 2,00,000 
17 213/ 2016 - 17 - കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കുന്നോത്ത് പറമ്പ് 1,900 

ഗാ മ പഞ്ചാ യ ത്തിൽ പു തു താ യി നിർ മ്മിച്ച് 
കൂത്തു പറമ്പ് അഡീ ഷ ണൽ അംഗൻവാടിയുടെ 

വൈദ്യുതീകരണം (പുനർ ദർഘാസ്) - 73, 000 
18 214 / 2016 - 17 - പയ്യന്നൂർ സബ് ജഡ്ജ് ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ 1,300 

വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റ പ്രവൃത്തി (പുനർ ദർഘാസ്) 
- 50 , 000 


500 


25 


525 - 


15 
ദിവസം 


300 


15 


315 


ദിവസം 


1, 300 


30 0 


15 


315 


19 215 / 2016 - 17 - പേരാവൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ 

കണിച്ചാർ മോഡൽ അംഗൻവാടിയുടെ വൈദ്യുതീ 
കരണം (പുനർ ദർഘാസ്) - 1 50, 000 


ദിവസം 
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( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


(7 ) 


( 8 ) 


1,300 


300 


15 


315 


20 216 /2016- 17 -- പാനൂർ റസ്റ്റ് ഹൗസിലെ എനർജി മീറ്റർ 
- മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള 

വൈദ്യുതീകരണം (പുനർ ദർഘാസ്) - 50,000 


| 7 
ദിവസം 


പൊതുമരാമത്ത് 

വകുപ്പ് 
ഇലക്ട്രിക്കൽ 
എ , ബി, സി , 
വിഭാഗങ്ങൾ 


- 1,900 


500 


25 


525 - 


15 
ദിവസം 


21 217/ 2016- 17 - കൂത്തുപറമ്പ് ആത്മ പ്രാജക്ട് 

ഓഫീസിലെ വൈദ്യുതി സംവിധാനത്തിന്റെ 
നവീകരണം (പുനർ ദർഘാസ്, ഡെപ്പോസിറ്റ് 

പ്രവൃത്തി) - 73,000 
22 218/ 2016- 17 - കൂത്തുപറമ്പ് ആത്മ പാജക്ട് 

ഓഫീസിൽ എയർ കണ്ടീഷൻ സ്ഥാപിക്കൽ 
(പുനർ ദർഘാസ്, ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി) - 
- 1,80 ,000 


- 4, 500 


500 


25 


525 


15 
ദിവസം 


1,100 


300 


15 


315 


ദിവസം 


23 219 / 2016 -17 - കണ്ണൂർ സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ അനക്സസ് 

കെട്ടിടത്തിലെ എഫ് ബ്ലോക്കിലെ കാളിറ്റി കൺട്രോൾ 
ഡയറി ഡവലപ്പ്മെന്റ് കാര്യാലയത്തിലെ വൈദ്യുത 
സംവിധാനത്തിന്റെ പുനക്രമീകരണം - 43,000 


- ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും മറ്റു വിവരങ്ങളും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റായ www.keralapwd.gov.in - ൽ ദർഘാസ് 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിക്ക് 10 ദിവസത്തിനുമുമ്പ് മുതൽ ലഭ്യമാണ്. ആയത് കരാറുകാർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് 
എടുക്കേണ്ടതും അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( വൈദ്യുത ഉപവിഭാഗം), തലശ്ശേരി എന്ന 
വിലാസത്തിൽ മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ദർഘാസ് നമ്പരും ആലേഖനം ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 

ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് തപാൽ മുഖേന മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. തപാലിലുണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് 
ഈ ഓഫീസ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. 

- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 0059 - 80 - 800 - 96 (02 ) എന്ന ശീർഷകത്തിലും നികുതി 0040 - 00 - 111-99 എന്ന ശീർഷകത്തിലും 
ട്രഷറിയിൽ ഒടുക്കി ചെലാൻ രസീത് ടെണ്ടർ പ്രമാണത്തോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം, കരാറുകാരുടെ 
നിലവിലുള്ള ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്, നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക എഗ്രിമെന്റ് 200 - ന്റെ 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തത്എന്നിവ ആവശ്യമായ മറ്റു രേഖകൾ സഹിതം ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് പൊതു മരാമത്ത് വകു പ്പിലുള്ള എല്ലാ നിബ ന്ധ ന കളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിക്കാവുന്നതാണ്. 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഇലക്ട്രിക്കൽ 
സബ് ഡിവിഷൻ, തലശ്ശേരി- 670 101. 
ഫോൺ- 0490 - 2321250 . 


- ( ഒപ്പ്) 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 
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